| JÓZEF RATAJCZAK | 


major W. P., Kawaler Krzyża Virtuti Militari, odznaczony Krzyżem 
Niepodległości, czterokrotnym Krzyżem Walecznych, harcmistrz Z. H. P. 


urodzony w roku 1897 w Poznaniu, zginął jako Dowódca Okręgu Pomorza Armii 
Krajowej, zamordowany na Pawiaku w Warszawie w maju 1942 r. 


NABOZEŃSTWO ZALOBNE 


odbędzie się w dniu 20 grudnia 1945 r. o godzinie 9 rano 
w kościele św. Anny w Krakowie 


o czym zawiadamiają: 
żona, córki i syn. 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Krakow, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


